Dr med. HALINA 


| BACZAK 


po dlugiej a ciezkiej chorobie, zasneta w Panu dnia 4 grudnia 1967 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 7-go bm. 
o godzinie 13 w kościele parafialnym w Kętach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmen- 


tarz miejscowy, o czym zawiadamiają w głębokim zalu pograzeni: 


SIOSTRA I RODZINA 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW, POGRZEBOWYCH D. Z. 7682/67 = R-41(10725) - 30 
Zaktad Nr 1 


Kraków, pL Szczepański 2 — Telefon £5£-4w 


